循环 
手术 


此 明 期 中 的 每 个 占星 现 像 都 从 上 自身 验证 的 那 一 天 开始 ， 除 非 太阳 尚未 升 起 ， 在 这 种 情况 下 ， 
它 将 在 黎明 时 闻 始 〈 例 如 月 相 、 月 相 、 新 年 ) 。 


一 天 从 太阳 的 黎明 开始 ， 到 下 一 个 黎明 结束 。 


这 个 阶段 的 持续 时 间 与 月 相 一 样 长 。 

新 月 开始 时 ， 月 亮 的 光照 度 为 0%。 

上 弱 月 的 亮度 为 50%。 

第 二 季 或 满月 的 亮度 为 100%。 

第 三 季 开 始 时 ， 月 亮 的 亮度 过 到 50%。 
随 著 下 一 个 新 月 结束 汞 重新 六 始 一 个 循环 。 


月 相 就 是 恒星 ， 开 始 是 当月 亮 位 於 忆 角 座 62 号 恒星 的 黄道 经 的 精确 位 置 时 ， 它 可 以 在 任何 
时 间 开 始 。 


年 初 是 地 球 完成 一 个 轨道 周期 的 时 候 ， 而 慢 速 屋 星 的 位 置 大 约 位 於 当前 占星 时 代 星 座 中 黄道 
线 的 一 半 。 一 年 中 的 持续 时 间 可 能 存在 差 黑 ， 这 不 是 问题 。 在 实践 中 ， 年 初时 太阳 与 双鱼 
座 62 星 的 黄道 经 度 相同 。 


在 下 一 个 占星 上 时代， 水 瓶 座 时 代 ， 太 阳 和 月 亮 的 引导 星 将 是 Sadaltager 或 Z1 水 瓶 座 。 


这 个 时 代 是 占星 学 的 时 代 ， 起 点 是 伽 玛 点 与 地 球 天 赤道 完全 相交 的 时 候 ; 它 将 在 另 一 个 黄 
道 星 座 中 移动 。 


快乐 的 时 光 


每 个 新 月 遇 期 
每 年 开始 


名 称 


一 年 有 13 个 险 唇 ， 持 续 时 间 为 27 个 黎明 ，7 个 小 时 多 一 点 ， 如 果 一 年 持续 的 时 间 比 院 层 多， 
那 床 从 第 一 个 辽 唇 开始 吕 足 绚 了 。 没有 间 年 。 


4) 信心 
5) 幸福 
6) 天 且 
7) 好 奇 心 


月 相 


1) 喜爱 
2) 避 蕉 所 
3) 友谊 
4) 自然 
5) 沉默 
6) 发 现 
7) 支持 
8) 成 功 
9) 想像 力 
10) 符号 
11) 重新 敞 动 
12) 星星 
13) 激情 


2089 年 8 月 25 日 成 功 月 相 的 信心 日 对 应 於 公 展 2023 年 11 月 19 日 。 


